Prelude lent 
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ORGUE 

ou 

HARMONIUM 


Alphonse SCHMITT 

Organiste Paris (St Philippe du Roule) 
(Koetzingue 01.12.1875 - Paris 13.02.1912) 


Lent, (avec simplicite) 
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Tres calme. 
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